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இனவிருத்தி சக்தி ஓட்டய்பாதை 

சக்தி ஓட்டத்தன்மை - இன்‌ கெட்டியான 

உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்‌ 

உறுப்பிற்க்கும்‌ இடையில்‌ ஆரம்பித்‌ 
Ren. 1 


டில்‌ ஆசன துவாரத்திற்க்கும்‌ இனவிருத்தி 
து கீழ்‌ உதட்டிற்கு கீழே முடிவடைகிறது. 


பிறப்பு உறுப்பிற்க்கும்‌ மலத்துவாரத்தீற்க்கும்‌ இடையில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : மூலம்‌ 
Ren .2 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ இனவிருத்தி உறுப்பிற்க்கும்‌ இடையில்‌ 
உள்ள கோட்டின்‌ மத்தியில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : மூலம்‌, ஆண்மை குறைவு, மாதவிலக்கு கோளாறுகள்‌, 
இதே குணமுடைய புள்ளிகள்‌ SP-6, UB30 to 33, K 13,14,15, 
8,LIV-9, 11DU-2 
Ren .3 -Alarm Point 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து + அங்குலம்‌ கீழே 
அமைந்துள்ளது. சிறுநீர்‌ பையின்‌ எச்சரிக்கைப்‌ புள்ளி. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : மூலம்‌, ஆண்மை குறைவு, மாதவிலக்கு கோளாறுகள்‌, 
இதே குணமுடைய புள்ளிகள்‌ SP-6, UB30 to 33, K- 13,14,15, 
8, LIV-9, 11 DU-2 
Ren .4 -Alarm Point | 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 3 அங்குலம்‌ கீழே 
அமைந்துள்ளது. சிறுகுடலின்‌ எச்சரிக்கைப்‌ புள்ளி 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : திடீரென்று ஏற்படும்‌ பேதி. ஆண்மை குறைவு 
Ren .5-FIRE POINT -& - Alarm Point 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 2 அங்குலம்‌ கீழே 
அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : வயிறு வீக்கம்‌, நீர்க்‌ கோர்வை, மூவ்வெப்ப மண்டலத்தின்‌ 
முன்புறக்‌ எச்சரிக்கை புள்ளி 
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தெ ப்புளின்‌ மத்தியில்‌ அமைந்துள்ளது. 

தீரும்‌ நோய்கள்‌ : நாட்பட்ட பேதிக்கு இப்புள்ளியில்‌ மாக்ஸா செய்யலாம்‌ ஊசி 
தவிர்க்க வேண்டும்‌. 

Ren. 9 METAL POINT, EDEMA POINT 


உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 1 அங்குலம்‌ மேலே 
அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : நீர்க்கோர்வை, வயிறு வீக்கம்‌ 
Ren.10 


உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 2 ௮ங்குலம்‌ மேலே 
அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : வயிற்று வலி LE, 5/5 
Ren .11 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 3 அங்குலம்‌ மேலே 
அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : வயிற்று வலி LY HE 
Ren. 12 Alarm Point 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ —— கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ ருந்து 4 அங்குலம்‌ மேலே 
அமைந்துள்ளது. Mr ர்க 1 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : Influential point for FU organs வயிற்றுப்புண்‌, வயிறு 
உப்புசம்‌, குமட்டல்‌. வாந்தி 
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. 15LUO- ட்டப்தையை இணைக்கும்‌ புள்ளி 


உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தொப்புளில்‌ இருந்து 7 அங்குலம்‌ மேலே 
அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : நெஞ்சு வலி. 
Ren. 16 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ தவது, 6வது விலா எலும்புகளின்‌ 
இடைவெளியின்‌ மட்டத்தில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : விழுங்குவதில்‌ சிரமம்‌ சளியினால்‌ நெஞ்சு நீறைந்திருத்தல்‌. 
Ren .17 -Alarm Point 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ இரண்டு மார்புக்‌ காம்புகளின்‌ இடையில்‌ 
அமைந்துள்ளது. இருதய உறையின்‌ எச்சரிக்கைப்‌ புள்ளி. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : நுரையீரல்‌ சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்‌. 
Ren .18 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ 3வது, 4வது விலா எலும்புகளின்‌ 
இடைவெளியின்‌ மட்டத்தில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : இருமல்‌, ஆஸ்துமா, மார்புவலி. 
Ren .19 


உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ 2வது மற்றும்‌ 3வது விலா எலும்புகளின்‌ 
இடைவெளியின்‌ மட்டத்தில்‌ அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : இருமல்‌, ஆஸ்துமா, மார்பு வலி. 
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Ren .20 


உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ 1வது மற்றும்‌ 2வது மார்பெலும்பின்‌ 
மத்தியில்‌ அமைந்துள்ளது. 


தீரும்‌ நோய்கள்‌ : மார்பு வலி. 
Ren .21 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ Ren 20 க்கும்‌ Ren 22 க்கும்‌ இடையில்‌ 
அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : மார்பு வலி. 
Ren. 22 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ குரல்வளை சங்கீற்கும்‌ 
தொண்டைக்குழிக்கும்‌ மத்தியில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : இருமல்‌, சளி, தொண்டை வலி 
இதே குணமுடைய புள்ளிகள்‌ L1-17, ST-10, 11, 12 ஆபத்தான புள்ளி. 
Ren .23 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தியக்‌ கோட்டில்‌ கீழ்தாடையின்‌ கீழ்‌ விளிம்பிற்க்கும்‌ 
குரல்வளை சங்கீற்கும்‌ இடையில்‌ அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : திக்குவாய்‌, நாக்கு தடித்தீருத்தல்‌. 
Ren. 24 
உடலின்‌ முன்புறக்‌ மத்தீயக்‌ கோட்டில்‌ கீழ்‌ உதட்டின்‌ கீழ்‌ விளிம்பில்‌ 
அமைந்துள்ளது. 
தீரும்‌ நோய்கள்‌ : கீழ்‌ வரிசை பல்‌ மற்றும்‌ ஈறுகளில்‌ ஏற்படும்‌ தொந்தரவுகள்‌. 


Ren.24 


Ren.23 
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